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VERORDENING, 


regelende het verleenen van concessie tot het (laarsteilen van in 
richtingen^ voor 'eleclriciteit en tot het leggen en hebben van 
leidingen in en over den openbaren grond en het openbaar ica- 
ter in de Ttolc v 
Gurarülo, tén einde het publielt van electrisch 
licht en, van elecfrische bracht te voorzien. 


IN NAAM DUS KONINGS / 


DE GOUVERNEUR van Curagao, 
In overweging genomen hebbende: dat het 
iig is rege- 
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stellen van inrichtingen voor electriciteit en tot het léggen 
en hebben van leidingen in en over den openbaren grond eu 
het openbaar water in de kolonie Guragao, ten einde het pa- 
bliek van eleetriseh licht en van electrische kracht te voor­ 
zien. 


Beeft, na verkregen goedkeuring van den Kolonialen Raad, 
en gelet op de tweede zinsnede van art 50 van liet régee- 
ringsreglement dezer kolome, vastgesteld, ouderstaande ver­ 
ordening. 


Art., 1. 


Concessie tot het daarstellen van inrichtingen voor tslectri- 
citeit en tot hét leggen èn hebben van leidingen in én over 
den openbaren grond en het openbaar water in de kolonie 
Lurdgao, ten einde liet publiek van electrisch Jicht en van 
electrische kracht te voorzien, wordt door den Gouvernour 
verleend. 


De concessie kan niet of spnder uitsluiting verleend wor­ 
den, doch voor niet langer dau-vijf en twintig jaren. 


Art.. 2. 


De inhoud dezer verordening zal ten grdndslag liggen aan 
de akte van concessie; 


t 


( 2 I 


Alt. 


Behalve de voorwaarden in iedei' bijzonder geval aan dê 
onc,essie te verbinden, wordt als regel vastgesteld : 


a. dat ook, wanneer eene uitsluitende concessieis verleend, 
e Gouverneur zich het recht voorbehoudt, om de straten, 
egen, openbare plaatsen en Gouvernement^ gebouwen elec- 
i'isch te doen verlichten eu ten nutte van het algemeen ge- 
ruik te maken van electrische kracht door middel van in- 
ichtingen, welke het Bestuur der Kolonie zelf, of door ande­ 
en zal daarstellen en om de daartoe vereischte leidingen aan 
e brengeu. 


b. dat het daarstellen van electrische leidingen op zoodani- 
e wijze moet geschieden, dat zij geenerlei gevaar voor het 
ubliek opleveren en dat daardoor het publiek verkeer te land 
n te water en de scheepvaart niet worden belemmerd, en dat 
i geval van belemmering, het Bestuur van Curagao die be- 
iinmenng ten koste van den concessionaris onverwijld kan 
oen opruimen. 


c. dat zoowel op de werken als op de stroomleverin»' van 
rouvernementswege toezicht moet worden gehouden. 


d. dat de kosten voor zoodanig toezicht komen ten laste 
an den concessionaris. 


e. dat de concessionaris een te bepalen aantal procenten 
i de zuivere winst jaarlijks aan de Koloniale kas moet be­ 
llen. 


/. dat de concessionaris bevoegd is voor de electrische ver- 
chting elke aansluiting te weigeren voor installaties welke 
iet 
althans voor zooveel de draadgeleidingen, de eleetri- 
ïteitsmeters en de lampen betreft — door hem of door van 
ijnentwege daartoe aangewezen personen gemaakt of «-ele 
erd zijn. 
« 


(j. dat de uitvoering der aan den concessionaris over te la- 
?n werken, alsmede de levering van electrische stroomen 
oor verlichting geschiedt volgens een tarief dat telken jare 
oor den Gouverneur — den concessionaris gehoord 
wordt 


astgesteld en openbaar gemaakt. 


h. dat de concessionaris verplicht is teu behoeve van elk 
er ceel, gelegen aan-of in de. nabijheid van den openbaren 
v*eg mdiea deze van eene leiding is voorzien, op verlangen 
'an den eigenaar of gebruiker, voor zooveel zulks naar het 
•ordeel van den Gouverneur mogelijk is, electrische stroomen 
'oor verlichting te leveren, owi'eénkomstig de daarvoor gel­ 
lende bepalingen. 
I >at de concessionaris niet verplicht is 
laaromtrent overeenkomsten te sluiten voor kortoren duur 
lan twee jaren en-bevoegd is over de te maken kosten van 
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installatie gelieel of gedeeltelijk vooruit betaling te vorde­ 
ren. Dat liet aanbrengen van de noodige dienstleidingen, 
van de hoofdleiding tot aan de binnenzijde van den voorge­ 
vel van liet perceel geschiedt door en voor rekening van den 
concessionaris. 


dat de gebouwen, erven en inrichtingen bij den concessio­ 
naris voor zijn bedrijf in gebruik, niet mogen worden be­ 
zwaard met hypotheek, tenzij met vergunning van den Gou­ 
verneur en onder de door hem te stellen voorwaarden. 


j. dat den concessionaris het recht verblijft om toezicht te 
houden over de door zijne tusschenkomst geplaatste onder­ 
deden van elke installatie. 


A'. dat aan de gelastigde^ van den concessionaris, die van 
een legitimatie-bewijs zijn voorzien, door den verbruiker toe­ 
gang noet worden verleend tot alle plaatsen, waar dit door 
hem met het oog op de aanwezige installatie wordt verlangd. 


I. dat de verbruiker zonder kennisgeving aan of medewer­ 
king vau den concessionaris aan de geplaatste leidingen en 
toestellen niets mag veranderen, daaraan werken of doen 
werken. 


m. dat de verbruiker van elk ingetreden gebrek onmiddel­ 
lijk aan den concessionaris rnededeeling moefc doen. 


». dat de werken voor de exploitatie binnen een te bepa­ 
len tijd in gereedheid moeten zijn. 


o. dat de concessie, zonder vergunning van den Gouver­ 
neur, noch geheel, uoch gedeeltelijk, aan anderen kan wor­ 
den overgedragen. 


p. dat voor de behoorlijke nakoming der bepalingen in de 
letters /;, d, c en n vermeld, door den concessionaris ten ge 
noege van den Gouverneur binnen een te bepalen termijn ze­ 
kerheid moet worden gesteld. 


q. (lat de Gouverneur bevoegd is de concessie in te trekken 
bij niet nakoming van een of meer der bovenstaande verplich­ 
tingen den concessionaris opgelegd, alsmede indien deze in 
klaardVan 
nt °f kennelijk onvermogen wordt ver- 


Debouwstoüen benoodigd voor de electrische verlichting en 
vooi het te weeg brengen van electrische kracht welke bij con­ 
cessie vergund worden, zijn vrijgesteld van betaling der rech- 
eu op den invoer die in de kolonie Gura§ao worden geheven. 


Art. 5. 


De alhier bestaande of in den vervolge vasttestellen bepa- 
Jingen betrekkelijk het oprichten van fabrieken, die schade 
«nuler of gevaar voor anderen te weeg kunnen brengen, zijn 
toepasselijk op de gebouwen en machinerieën benoodigd voor 
'e ten uitvoerlegging der concessie. 
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Art. 6. 


Art; 202 Van liet wetboek van strafrecht is toepasselijk óp 
inoedwillige vernieling of beschadiging van de geleidiugeu 
en toestellen tot levering van electrische verlichting en elec- 
trische kracht; 


Art. 7. 


Deze verordening treedt in werking óp den dag der uitgif­ 
te van het Publicatie-blad, waarin zij geplaatst is. 


Gegeven te Willemstad, den 24n. October 1889; 


N. VAN DEN BBANDHOF. 
De Gouvernements Secretaris, 
HELLMFND. 


ïïitgegeven den 24n. October 1889. 


De Gouvernements Secretaris, 


HELLMUND. 


